


KLINIK RAWAT INAP 


SARIMEPIKA '” SARI MEDIKA 


Jl. Jendral Sudirman No. 38Ambarawa, Telp (0298) 594 989 








INSTALASI LABORATORIUM 


| Nama Pasien : SDR. DANNY GAIDA TERA ELGAR 
: JL. PEMUDA NO. 28A, AMBARAWA 
: 26 TAHUN 










| HEMATOLOG! | | LAKI | 
| | | | 
| | | Tari | PEREMPUAN | 
| Hemoglobin | 13-18 12-16 | 
| Lekosit —— 5.000 — 10.000 

4-6 
| Eritrosit ian 4-5,5Juta | 
| Hematokrit | 40-48 | 37-43 | 
| Thrombosit | 150.000 — 450.000 
| MCV | 82-92 11 
| MCH 27 -31pg 
| MCHC 32 — 37 Yo 












| LED: - jam | 














| | 0-10 mm / jam | 
| - Jam II 0-20 mm / jam 
| HITUNG JENIS : 
ea in SR 
mena —— A36 
Segmen 10-70 
Bamfosit 20 40 
(Monosit——— 2-36 
| MasaPendarahan | 1-5 Menit 
| MasaPembekuan | | 5-15 Menit | 
NILAI NORMAL 
KIMIA KLINIK HASIL PAN 
Cholesterol Tota! 0 - 200 mg/dl 
Triglycerides an Sa 30 - 200 mg/dl | 
HDL Cholesterol jean —. 45-65 mg/dl 
LDL Cholesterol Pa tpana 0 - 150 mg/dl 
|Urem | |. 10-50 mg/dl 
an 0,7-1,3 | 
GulaDarahPuasa sn 70 -105 mg/dl 


GulaDarah 2 jam PP 80 -120 mg/dl 


| GulaDarahSewaktu | 70 - 18Omg/di | 
SGOT c35U/L| s31U/L 

| SGPT lx MLU/JL | s31U/L 
Bilirubin Total “Ta 0,1 - 1,2 mg/dl 
Bilirubin Direk 0,0 — 0,5 mg/dl 
Bilirubin Indirek na sr tata 0,0 — 0.8 mg/dl 

IProtsetota— —- hb... 6,2 - 8,0 g/dl 

bean ne Serma 3,8 - 5,4 g/dl 
Globulin Bang Ved 1,3 - 2,7 g/dl 








| Dokter 
Tanggal : 05 FEBRUARI 2021 


URINELENGKAP | HASIL NORMAL 


| | Ma | 
! J l 
| 


| 








Fisis — : Warna | Kuning | 
Jernih 
Ph | 50-70 | 
Beratjenis — | 1.003-1.030 | 
| Kimia : Protein | | Negatif | 
| 
| Glukosa | Negatif | 
Negatif 
Lb Misal 1... omi Ia 






| | Negatif 
Negatif 
| Nitit oo” | | Negatif 
| Kettn — | | Negatif | 
|. Lekosit — | | 1-2/LPB | 
O-1/LPK | 

BE Lo app 
| Bakteri 


TES KEHAMILAN 







| Widal: | 

Typhi - H | Negatif 
HbsAg To Negatif 
AntiDengue:IGG oo Negatif 
IGM | Negatif | 
De Ma 
aa Mn 

Salmonella IgG Negatif 

| Saimonelia igM Negatif 

HBAI «6.5 Yo 
«48 | 

mmol/mol 


